Sisterna operacional 
Chipset 

Tela 

Resolução: 
Densidade de pixels: 
RAM: 


Armazenamento 
interno: 


Bateria: 
Dimensões: 
Peso: 
Conectividade. 


Android Jelly Bean 4.2.1 
NVIDIA Tegra 4 - 1,9 GHz 
5 polegadas 

HD 1280x720 

294 

2 GB 


16 GB (aceita cartão microSD) 
288 Whr 

158x135x57 mm 

5799 


Mini-HDMI, Micro USB 2.0, WiFi 
802.11, BlueTooth 30 


SHIELD 


ecussr 


SHIELD 


3DMark - Unlimited 


NVIDIA Shield с 16761 


LG Nexus4 SS 11340 
НТС Опе TT 10347 


| 
Samsung Galaxy 54 (octa) m 8858 
iPhone 5. pm 5679 


AnTuTu 


NVIDIA Shield 
HTC Ore 

‘Samsung Galaxy 54 (octa) 
Motorola Moto X 

Sony Xperia ZQ 

Nexus 7 (2013) 


16 Nexus4 


Vellamo 


= Metal @HTMLS 


HTC One 
Motorola Moto X 

Sony Xperia 20. 

Samsung Galaxy S4 (octa) 
Nexus 7 (2013) 

NVIDIA Shield e 

LG Nexus4 


Voltasemicolcanegac or 


